CANDOHM REFERENCE CHARTS 



CANDOHM 

REFERENCE 

CHARTS 



WIRE WOUND CANDOHM FIXED resistors 

Standard Equipment in the Leading Sets 

Candohms are guaranteed to lower your costs. 

Candohms offer a production and initial cost saving. 

Candohms permanent mounting eliminates vibration problems. 
Candohms greatly assist sectional production testing. 

Candohms are ideal for the following important uses: 

Voltage Dividers Insulated Terminals 

Cathode Biases Floating Grounds 

Pilot Light Reducers Accuracy and Tolerance 

CANDOHM TECHNICAL DETAILS 



TYPES OF UNITS 


Watts per inch...... 

Width. 


Ohms per inch. 


.75 


.25" 


0-5000 
.75"—2" 


Mounting Holes. 


Tolerance . . 


Normal Tolerance. 


Temperature Rated Load. 


.25" 

.138 Stan. 
Up to 2% 


* 10 % 

100° F. 


.138 Stan. 

.138 Stan. 

Up to 2% 

Up to 5% 

*10% 

*10% 

120° F. 

220° F. 



SPECIAL NOTES 

Terminals —Are coke tin for quick soldering. I Type FH- 


Factor of Safety —All units, except type FH, dis¬ 
sipate their rated amount at approximately 
120° F. and will stand a constant duty overload 
of 50% without exceeding 200° F. Location of 
unit in chassis causes this to vary somewhat. 


Maximum Radiation- 

eted to chassis. 


Is secured when unit is riv- not less tl 

dering an 

NOMENCLATURE 


Type FH —is wound on a special asbestos core 
which accounts for the wider tolerance. Normal 
FH temperature at 5 watts per inch is 220° F. 

Mounting Centers —Are .562 inch longer than 
actual winding. 

Minimum Distance —Between terminals should be 
not less than .250 inch to assist production sol¬ 
dering and tolerance. 


Letters following the type of unit designate the E=end terminals. . 

following: % S=special mounting or lugs... 

0=center tap . . .^. OP=one enc ) perpendicular mounting. ....... 

B=special blue case . ... VC=var,able center tap .... 

N=no mounting lugs.. VCB=variable center tap with bias resistor. . . . 

SAMPLES WITH SPEED 

A special department is maintained to forward samples immediately. It is a pleasure to serve you. 


[Copyrighted] 









































CURRENT IN MILLI-AMPERES 


Dependable C MUTEFP Candohms 


DROP IN VOLTS 
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45 
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720 
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5400 

6300 
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ra 
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400 

480 

560 

640 
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35 
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210 
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560 

630 
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2100 
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360 
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4500 
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480 

24 

48 

96 

144 

192 

240 

288 

336 

384 

432 

480 

960 

1440 

1920 

2400 

2880 

3360 

3840 

4320 

4800 


23 

46 

92 
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230 
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460 

920 
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880 
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336 
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360 
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2400 

2800 

3200 

3600 
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19 

38 

76 

114 

152 

190 

228 

26^ 

304 

342 

380 

760 

1140 

1520 

1900 

2280 

2660 

3040 

3420 

3800 

360 

18 

36 

72 

108 

144 
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216 

252 

288 

324 

360 

720 

1080 

1440 

1800 

2160 

2520 

2880 
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3600 

340 

17 

34 

68 
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136 

170 

204 
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272 

306 
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2040 
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640 
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224 
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280 
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840 
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1680 
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2520 
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720 
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88 
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220 
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880 
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1760 

1980 
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20 
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60 

80 
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800 

1000 

1200 

1400 

1600 

1800 

2000 


9 

18 

36 

54 

72 

90 

108 

126 

144 

162 

180 

360 

540 

720 

900 

1080 

1260 

1440 

1620 

1800 


8 

16 

32 

48 

64 

80 

96 

112 

128 

144 

160 

320 

480 

640 

800 

960 

1120 

1280 

1440 

1600 


7 

14 

28 

42 

56 i 

70 

84 

98 : 

112 

126 

140 

280 

420 

560 

700 

840 

980 | 

1120 

1260 j 

1400 


6 

12 

24 

36 

48 

60 

72 ! 

84 

96 

108 

120 

240 

360 

480 

600 

720 

| 840' 

960 

1080 

1200 

■m 

5 

10 

20 

30 

40 

50 

1 60 j 

70 ! 

80 

90 

100 

200 

| 300 

400 

500 

600 

| 700 

800 

900 ! 

1000 

■ra 

4.7 

9.5 

19 

28.5 

38 

47.5 

57 

66.5 

76 

85.5 

95 

190 

I 285 ! 

380 

475 

570 

| 665 

760 

855 

950 

BBS 

4.5 

9 

18 

27 

36 

45 

54 

63 

72 

81 

90 

180 

I 270 i 

360 

450 

540 

1 630 

720 

810 

900 

KJ 

4.2 

8.5 

17 ! 

25.5 

34 

42.5 

51 

59.5 

68 

76.5 

85 

170 

| 255 ! 

340 

425 

510 

| 595 

680 

765 

850 


4.0 

8 

16 

24.0 

32 

40 

48 

56.0 

64 

72.0 

80 

160 

| 240 

320 

400 

480 

| 560 

640 

720 

800 


3.7 

7,5 

15 

22.5 

30 

37.5 

45 

52.5 

60 

673 

75 

150 

225 

300 

375 

450 

| -525 

600 

675 

750 


3.5 

7 

14 

21 

28 

35 

42 

49.0 

56 

63.0 

70 

140 

210 

280 

350 

420 

| 490 

560 

630 

700 

■ra 

3.2 

6.5 

13 

19.5 

26 

32.5 

39 

45.5 

52 

58.5 

65 

130 

195 

260 

325 

390 

| 455 

520 

585 

650 


3.0 

6 

12 

18.0 

24 

30 

36 

42.0 

48 

54.0 

60 

120 

180 

240 

300 

360 

| 420 

480 

540 

600 

55 

2.7 

5.5 

II 

16.5 

22 

27.5 

33 

38.5 

44 

49.5 

55 

no 

| 165 

220 

275 

330 

| 385 

440 

495 

550 

50 

2.5 

5.0 

10 

15 

20 

25 

. 30 

35.0 

40 

45.0 

50 

100 

| 150 

200 

250 

300 

| 350 

400 

450 

500 

45 

2.2 

4.5 

9 

13.5 

18 

22.5 

27 

31.5 

36 

40.5 

45 

90 

135 

180 

225 

270 

| 315 

360 

405 

450 

40 

2.0 

4 

8 

12.0 

16 

20 

24 

28.0 

32 

36.0 

40 

80 

| 120 

160 

200 

240 

| 280 

320 

360 

400 

35 

1.7 

3.5 

7 

10.5 

14 

17.5 

21 

24.5 

28 

31.5 

35 

70 

105 
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175 
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350 

1 

1.5 

3 

6 

9.0 

12 

15 

18 

21.0 

24 

27.0 

30 

60 

90 
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■a 
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2.5 
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7.5 

10 

12.5 
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17.5 

20 

22.5 

25 

50 

75 
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150 
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M 
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12 

14.0 

16 

18.0 
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60 
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5 
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40 
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| 900 
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4000 
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VOLTAGE 

DROP 

EHR 

E=Volts 

|*=Current 

R=Resistance 


RESISTANCE IN OHMS. 


























Dependable QfcfUYISjO Candohms 


WATT 

CHART 


W=fR 

W=Watts 
l=Current 
R= Resistance 


POWER IN WATTS 
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50 
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m 
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25.0 
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1250 

1500 
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135 
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968 
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17.6 

35.2 

52.9 
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88.2 
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352 
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1234 
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8.0 
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32.0 

48.0 
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96.0 
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144 
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320 

480 

640 
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1280 

1440 
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86.6 
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144 
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4.5 

9.0 

18.0 

27.0 

36.0 

45.0 
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81.0 

90.0 
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360 
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720 

810 
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7.8 

15.6 

23.5 
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39.2 

47.0 

54.8 

62.7 

70.5 

78.4 
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392 

470 

548 
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784 
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6.7 

13.5 

20.2 

27.0 

33.8 

40.5 

47.3 

54.0 

60.8 

67.6 
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202 

270 

338 

405 

473 

540 

608 

676 
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2.8 

5.7 

11.5 

17.2 

23.0 

28.8 

34.5 

40.3 

46.0 

51.8 

57.6 
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288 

345 

403 

460 
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576 
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2.4 

4.8 

9.6 

14.5 

19.3 

24.2 

29.0 

33.8 

38.7 

43.5 

48.4 

96 
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193 

242 
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338 
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40.0 
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291 

324 

160 

1.2 

2.5 

5.1 

7.68 

10.2 

12.8 

15.3 

17.9 
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176 
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86.4 
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4.0 
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90.0 
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95 
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36.1 

45.1 
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90 
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.81 
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3.24 

4.0 

4.86 
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24.3 

32.4 
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48.6 

56.7 

64.8 

72.9 

81.0 
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.36 
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2.89 
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14.4 

21.6 

28.9 

36.1 

43.3 

50.5 

57.8 

65.0 

72.2 

80 
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1.28 

1.92 

2.56 
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4.48 
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25.6 

32.0 
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60 
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.36 
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1.08 

1.44 
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2.16 

2.52 

2.88 
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7.2 

10.8 

14.4 

18.0 

21.6 

25.2 

28.8 

32.4 

36.0 

55 

.15 

.30 

.60 

.90 

1.21 

1.5 

1 . 8 ! 

2.11 

2.42 

2.72 

3.0 

6.0 

9.0 

12.1 

15.1 

18.1 

21.1 

24.2 

27.2 

30.2 

50 

.12 

.25 

.50 

.75 

1.00 

1.25 

1.5 

1.75 

2.00 

2.25 

2.5 

5.0 

7.5 

10.0 

12.5 

15.0 

17.5 

20.0 

22.5 

25.0 

45 

.10 

.20 

.40 

.60 

.81 

1.01 

1.21 

1.41 

1.62 

1.82 

2.0 

4.0 

6.0 

8.1 

10.1 

12.1 

14.1 

16.2 

18.2 

20.2 

40 

.08 

.16 

.32 

.48 

.64 

.80 

.96 

1.12 

1.23 

1.44 

1.6 

3.2 

4.8 

6.4 

8.0 

9.6 

11.2 

12.8 

14.4 

16.0 

3,5 

.06 

.12 

.24 

.36 

.49 

.61 

.73 

.85 

.98 

l.l 

1.2 

2.4 

3.6 

4.9 

6.1 

7.3 

8.5 

9.8 

11.0 

12.2 

30 

.04 

.09 

.18 

.27 

.36 

.45 

.54 

.63 

.72 

.81 

.9 

1.8 

2.7 

3.6 

4.5 

5.4 

6.3 

7.2 

8.1 

9.0 

25 

.03 

.06 

.12 

.18 

.25 

.31 

.37 

.43 

.50 

.56 

.6 

1.2 

1.8 

2.5 

3.1 

3.7 

4.3 

5.0 

5.6 

6.2 

20 

.02 

.04 

.08 

.12 

.16 

.20 

.24 

.28 

.32 

.36 

.4 

.8 

1.2 

1.6 

2.0 

2.4 

2.8 

3.2 

3.6 

4.0 

15 

.01 

.02 

.04 

.06 

.09 

.11 

.13 

.15 

.18 

.20 

.22 

.45 

.67 

.9 

l.l 

1.35 

1.57 

1.8 

2.0 

2.2 

10 

.005 

.01 

.02 

.03 

.04 

.05 

.06 

.07 

.08 

.09 

.10 

.2 

.30 

.4 

.5 

.6 

.7 

.8 

.9 

1.0 

5 

.001 

.002 

.005 

.007 

.01 

.012 

.015 

.017 

.02 

.022 

.025 

.05 

.07 

.10 

.125 | .15 

.17 

.2 

.22 

.25 

II 50 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

o 

o 

o 

8000 

9000 

10000 


RESISTANCE IN OHMS. 



















DROP IN VOLTS 

















